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daher gilt fiir die Effektivwexte
J^SJTgin —........(114)
M
Berechnet mail hier die Summe aller Linienstrome, so kommt darin jeder Phasenstrom einmal mit dem positiven und einmal mit dem negativen Vorzeichen vor, wie auf S. 103 fiir die Linienspannungen gezeigt war; die Summe wird ebenfalls Null. Beim Ringsystem ist also in jedem Augenblick die Summe aller Linienstrome unabhangig von der Kurvenform gleich Null.
42. Balancierte und unbalancierte Mehrphasensysteme.
Die Leistung eines Mehrphasensystems ist gleich der Summe der Leistungen der einzelnen Phasen. Die Leistung eines Wechsel-stromes j/ulsiert nach Kap. I S. 10 mit der doppelten Frequenz um den Mittelwert
der Momentanwert ist
COS(J9
Bei einem symmetrischen  und symmetrisch belasteten Mehrphasen-system sei fiir die xte Phase
ix = V2~J sin \co t — (x — 1) — — <p\,
px ix = PJ J cos <p — cos  2 cot — 2(x — l) -- cp 1 . Bjrtdet man die Summe aller pxix von a; = l bis x=-n, so wird
_
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und
Die momentane Leistung eines gleichmaBig belasteten symmetrischen Mehrphasensy stems ist konstant gleich dem n-fachen Mittelwert der Leistung einer Phase.
Je nachdem bei einem Mehrphasensystem die Leistung konstant ist oder nicht, nennt man es ein balanciertes oder ein unbalan- Ringes geht eine Leitung fort, und es ist in jedem Augenblick die Summe der Strome, die an einem solchen Knotenpunkt zusammentreffen, gleich Null. Es ist also z. B. fiir den Knotenpunkt der Phasen 1 und 2 (s. Fig. 77)
